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LES ROSES. 


droits. Les feuilles se composent ele cinq ou sept folióles 
ovales-oblongues, opaques, vertes en-dessus, plus pales en- 
dessous, simplement et fmement dentées, portees par des 
pétioles pubescents, garnis de quelques aiguillons croclius, 
courts, aigus. Deux aiguillons jaunátres, un peu courbés, se 
font remarquer a la base de l’insertion des jeunes rameaux. 
Les fleurs légérement odorantes, terminales, réunies liois ou 
six ensemble, rapprochées en une espéce de corymbe court 
et serré, sont supportées par des pédicelles plus ou moins 
hispides. Les pédoncules communs sont parfaitement glabres. 
Chaqué pédicelle, excepté celui du milieu, que Ton cloit con- 
sidérer comme une prolongation du pédoncule commun, est 
muni de deux bractées ovales-pointues; dautres bractees fo- 
liacées garnissent la base de ce pédoncule. L’ovaire, de forme 
globuleuse, est quelquefois nu, mais plus souvcnt bispide. Les 
lobes du cálice sont entiers, allongés, spatulés, pointus au 
sommet, cotonneux á l intérieur comme sur leurs bords, et 
cbargés extérieurement de glandes pédicellées. La corolle se 
compose de cinq pétales d’un rose-clair, écbancrés en cceur 
au sommet, muñís quelquefois dune petite pointe paiticu- 
liére. Les étamines sont trés-nombreuses, et les stigmates, de 
couleur rose, sont réunies en une tete convexe au centre de 
la fleur. 

OBSERVATIONS. 

L’arbuste est cultivé dans 1 ecole de Botanique du Jardín 
des Plantes de Paris • il est remarquable par l’élégance de 
son port, et la beauté de ses corymbes qui étalent leurs fleurs 
depuis la fin de juillet jusqu’au mois de septembre. 
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